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Etablissements « VERY BEST », PARIS 


Éclairage AMÉRICAIN “VERY BEST” 

DÉPOSÉ 

A LUMIÈRE RÉGLABLE 

FoBCtionnaDt par Canalisation, à Pression el par Chute, [ou avec Réservoir au-dessus 
les rendant facilement transportables 

MODÈLES PERFECTIOWÉS 

LUMIÈRE INTENSE — PUISSANCE : 150 à 300 BOUGIES 
Dépense : 2 CENTIMES à l’HEURE 
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Les appareils américains “ VERY BEST” brûlent de l’essence ordinaire, ou de 
l’essence spéciale pour automobiles : Benzo-moteur, gazoline, motricine, moto-naphta, etc. 

Les appareils américains “ VERY BEST ” possèdent de nouvelles valves de 
sûreté renforcées et perfectionnées parfaitement étanches. — Grâce à leur dispositif 
spécial, la production du gaz étant consommée au fur et à mesure, aucune fuite, ni aucun 
danger, ne sont à redouter. Indépendamment de ces valves, ces appareils sont munis, sur 
demande, d’un nouveau gazéificateur (modèle déposé démontable et réglable, dont 
les avantages sont les suivants : 1» Allumage plus rapide; 2° Démontage complet permet- 
tant de nettoyer ou de remplacer la garniture intérieure s'il y a lieu; 3° Fixité absolue 
de la lumière; 4 e Faculté de faire fonctionner chaque lampe en veilleuse. 

Les appareils américains •* VERY BEST” sont construits avec les plus grands 
soins et sont d’une solidité à toute épreuve . ils brûlent sans mèche, donnentune lumière 
parfaitement blanche, ne faisant pas mal aux yeux, d’une absolue régularité ; ne fument 
pas, ne suintent pas et ne dégagent aucune odeur. Garnie et allumée, une lampe possédant 
un récipient de 1 litre peut fonctionner pendant 18 heures, sans qu’il soit nécessaire de 
s’en préoccuper un seul instant. 

Les appareils américains “ VERY BEST "donnent une lumière plus puissante que 
celle du gaz ou de l’électricité ; ils sont choisis par toutes personnes aimant un bel éclairage, 
ils font merveille dans les églises, salles de bals, salles de réunions, ateliers, usines, 
bureaux, écoles, appartements, cours, cuisines, installations foraines, etc , etc. ; 
dans un café leur belle lumière, en remplacement de celle des lampes à mèches, donnent 
le confortable très apprécié et indispensable de nos jours pour attirer la clientèle. 

Les appareils américains “VERY BEST” peuvent être adaptés partout sans 
connaissances ni installation spéciales, sans tuyauterie ni canalisation, chaque appareil 
étant muni de son réservoir d'alimentation. 

Ils donnent un éclairage intensif et économique. En un mot, c’est le gaz des grandes 
villes transporté à la campagne. 

Ces appareils se fabriquent sous un grand nombre de modèles 

ORDINAIRES ET DE LUXE 

( Voir ci-contre les modèles les plus courants) 


Exiger la marque “VERY BEST ” tous les appareils portant cette marque sont garantis 


DEMANDER NOTRE TARIF SPÉCIAL : APPAREILS A 6AZ ET ELECTRIQUES 


